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DEVLET HASTANESİNİN YENİ GÖRÜNÜMÜ 
Hastanemizde yapılan çalışmaların yüzde 90'ı tamamlandı 


Hastane Başhekimi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Ali Rıza 
Kanra ; "Hastanemizin çatısının tamamı elden geçirildi. Binamızın dış 
cephe boyası tamamlandığında hastanemiz pırıl pırıl görünüm 
kazanacak.Ayrıca 278 adet demir pencere değiştirilerek yerine ısı 
yalıtımlı pimapen pencereler takıldı.”dedi.Hastanedeki bu çalışmalar 
sona doğru yaklaşırken çevre ve bahçe düzenleme çalışmalarının da 


sürdüğünü açıkladı. 


AKÖZEN İNŞAAT-TİC.LTD ŞİRKETİ “nin yürüttüğü ,130 bin liralık 
hastane bakım onarım çalışmalarında , ihalede fesat var gerekçesi ile 
Bimer'e verilen şikayet dilekçelerini yetkililer inceledi ve usule uygun 
olduğunu yazılı olarak da cevap verildiğini belirten Hastane Müdürü 
Emrah Gün ; Her şeye rağmen şirket işi 12 Aralık 2011 günü teslim 
edeceğini açıkladı 


zə 
T -f 
Pa 


izi 
Pa 
izi 
zə 
zə 


https://tasova.gen.tr/devlet-hastanesinin-yeni-gorunumu/ 


26.05.2024 19:12 DEVLET HASTANESİNİN YENİ GÖRÜNÜMÜ 1 Taşova Gazetesi 


Pa 


Yorum Ekle 


Abdullah Faruk Günaydın 
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